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SPEC. CHORÓB REUMATYCZNYCH, B. DŁUGOLETNI LEKARZ KLINIK KRAKOWSKICH, 
B. KIEROWNIK ZAKŁADU 7DROJOWO-KĄPIELOWEGO W SWOSZOWICACH 


po długiej a ciężkiej chorobie, zmarł dnia 16-go lutego 1967 roku. 
Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 


nastąpi w poniedziałek 20 bm. o godzinie 15, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim żalu 


ŻONA, CÓRKA I RODZINA. 


odprawione zostanie we wtorek dnia 21 bm. o gogz. 10.30 w kościele paraf. O.O. Reformatow 


w Krakowie. 
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